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glabx-o. Lamina folii adulti obovata interdum oblongo-obovata ca. 4-11 cm 
longa 3-6 cm lata, apice acuminata raro cuspidato-acuminata basi rotundata 
interdum truncata vel acuta utrinque 8-10 venosa, supra atro-viridis luci- 
duscula glabra infra pallide viridis sine luce. Petioli ca. 16-20 mm longi 
patente pilosi, atropurpureo-rubescentes rarissime apice petioli vel basi 
laminae 1- vel 2-glandulis instructi. Drupa pauca. 

Nom. Jap. Takino-zakura nom. nov. 

Hab. in Takino, Fukushima Pref. (T. Kawasaki, Apr. 26, 1968-typus in 
Herb. Nat. Sci. Mus. Tokyo.) 
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